Za spokój duszy S. p. 


Dra Kazimierza 


Junosza bateckiego 


jako w pierwszą rocznicę śmierci odprawione zostanie 


w piątek dnia 10 lipca 1942 r. o godzinie 9 rano w kościele 
SS. Sercanek przy ul. Garncarskiej 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


o czym zawiadamia 
żona i syn. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 


jan nego 
Kraków, pl. Szczepañski 2. Tel. 103-31. 


